Synpunkt på remiss Regional Avfallsplan 


En sak som MP i Ulricehamn reagerar på är vad som skrivs på 
sidan 68 i remissförslaget till regionens alla kommuner. Där står 
om kommunernas sorteringssystem. Det står att Borås och 
Ulricehamn har ett kärl. I Borås kommun ska detta system med 
optisk sortering avslutas. Där ska fyrfacksinsamling införas och 
detta har redan startat. Alltså måste en ändring ske i Tabell 11 
på sidan 68. 


Ulricehamn Energi (UEAB) har infört ett sopsystem med optisk 
sortering som alltså snart kommer att försvinna i Borås. Det 
betyder att vårt matavfall som finns i svarta plastpåsar och nu 
skickas till Borås kommer att skickas till ett system med optisk 
sortering antingen långt ner i Småland eller långt upp i 
Östergötland. Vilka onödiga transporter! 


MP protesterade mot att UEAB beslutade om detta dåliga 
system för ett par år sedan. UEAB gjorde detta trots att de 
visste att Borås skulle införa fyrfackssystemet. Ulricehamn 
kommer därmed som enda kommun i regionen ha ett system 
som inte gynnar miljön. Plastresterna från de svarta 
matavfallspåsarna kommer ut med biogödseln ut på åkrarna. 


Kommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga Mark, Tranemo, 
Vårgårda och Svenljunga har valt ett system som gynnar miljön. 


Nedan finns en youtube-adress från Renhållningsföretaget 
Renova där plast tillsammans med matavfall fördöms. 


Alla kommuninvånare kan ge synpunkter på denna Regionala 
Avfallsplan före den 31 Mars. Förslaget på Regionala 
Avfallsplanen finns på kommunens hemsida. 


Den 6 maj kommer kommunens svar på remissen att behandlas 
i Kommunstyrelsen. Mp kommer här att framföra vad vi tycker 
om förslaget och inte minst då påpeka kommunens dåliga val 
av insamlingssystem. 


Arne Fransson, Gruppledare MP Ulricehamn 





